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Verleende gebruiksvergunning Molen Achterdijk 3 Well 

Voor het onderstaande adres is een vergunning verleend op grond van de Brandbeveiligingsverordening: 
Molen Achterdijk 3, 5325 KL Well. 

De verleende vergunning is verzonden op 22 mei 2015 en heeft betrekking op een verbruiksvergunning 
op basis van de Brandbeveiligingsverordening. 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit? Neem dan contact op met het cluster Vergunningen 
via telefoonnummer 14 0418. 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na bovengenoemde datum van verzen¬ 
ding een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Een bezwaarschrift schort de werking 
van deze vergunning niet op. 

Indien u deze opschorting wenst kunt u - tegelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek 
voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030,6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) 
verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl. 
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